
CODE NATINF PRINCIPAL; 

LIBELLE :. 

REFERENCE :. 

CLASSE:. 


-ANALYSE & REFERENCE 


AFFAIRE :.cameras individuelles 

OBJET :.cameras individuelles 

LIEU : . 930 Avenue DE LA REPUBLIQUE - 06550 La Roquelte sur Siagne (France) 

gEC . TE .UB. 

NOTIFICATION : .II n'y a pas de document assacte £ cette fiche. 



En Tan deux mille dix-huit, le trente et un Mai S treize heures et trente-six minules, 

— Je soussign6{e), GASTAT Karim Brigadier Chef Principal, — 

— Assiste(e) de , — 

— Agent(s) de police judiciaire adjoint, — 

— En residence & la Police Municipal de La Roquelte sur Siagne — 

— Dument assermenfe(e) et agr66(e) par M. le Procureur de la RSpublique et M. le Pr6fet — 

— Vu les articles 21/2°,21-2, D15, 53 et 78-6 du Code de Procedure Pdnale, — 

— Vu les articles L511-1 et L515-1 du Code de la S6curit6 Interieure, — 

— Revetu(s) de notre tenue d'uniforme et muni{s) des insignes apparents de noire quality en execution des ordres regus, 
rapportons les opferations suivantes — 


Rapportons les faits suivants : 


J'ai I'honneur de vous rendre compte des faits suivants. 

La commune de la Roquettes sur Siagne, a fait la demande, conformbment au ddcret numdro 2016-1861 du 23 d6cembre 2016, a 
pouvoir experimenter les cameras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions, 

Les agents de police municipale de la commune de la roquette sur Siagne, n'ont pas pu mettre en pratique cette autorisation 
accordbe par la Prefecture des Alpes Maritimes, en reference de I'arrefe numero 2017-865 en date du 22 septembre 2017 pour les 
raisons suivantes. 

La commune et plus particulierement la Police Municipale, a regu les cameras individuelles le 13 octobre 2017. 

Au moment de la mise en oeuvres des dites cameras, nous avons constate que celles-ci n'etaient pas conforrne au D6cret num6ro 
2016-1861 du 23 d6cembre 2016. 

Nous avons done contacte le fournisseur en lui demandant de nous renvoyer le plus rapidement possible des cameras individuelles 
conferment au d6cret. Chose faites depuis. 

De plus, vu de I’article 6 du Decret numero 2016-1861 du 23 decembre 2016. 

Le responsable de service Monsieur Gilles WEBER etant en absence pour maladie, ceiui-ci n’a designe et habilite aucun autre 
agent pour le remplacer. 

Au vu de cet article nous ne pouvions pas proceder aux diverses extractions des donnbes et informations mentionrfees & ['article 4. 
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A cause de ces deux raisons, Monsieur le Maire de la Roquelte sur Siagne n’a pas souhaitd que I on utilise les cameras individuelies 
tant que la situation n’etait pas conforme d la legislation en vigueur. 

Aujourd’hui, un nouveau responsable de service a btd nomme par Monsieur le Maire de la Roquette sur Siagne. Nos cameras 
individuelies sont pretes a I'empioi. 

Malheureusement, nous arrivons en fin de date d’exp^rimentation, le 03 juin 2018. 

Nous vous demandons la possibility de pouvoir poursuivre notre essai, afin que I'investissement financier de la commune ne soil pas 
vain, et que nos agents de Police Municipale puissent uliliser les cameras individuelies et inlervenir en toute security sur la voie 
publique. 



Fait et clos, le 31/05/2018 £ La Roquette sur Siagne 


GASTAT Karim, Brigadier Chef Principal 


Signature 


Intervenants: 


- DESHNATAIRESt- 


Date de cloture: I&31/06/2018 


Vu pour Sire transmis 


GASTAT Karim, Brigadier Chef Principal 
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